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Ontvangen sloopmelding, H.F. Dresselhuisstraat 57 Bad Nieuweschans 

De volgende sloopmelding (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 

- 11/06/2015, verwijderen asbest, H.F Dresselhuisstraat 57, 9693 AL Bad Nieuweschans. 
Winschoten, 17 juni 2015 
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